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Remy Automotive Tunisia 

Référence du régulateur / Requlator référence 

443930134291 

Référence Alternateur / Alternator référence 



Description 



Régulation circuit 


DTRIO 


Voltage rated 


12 


Terminal Description 


Lamp (Trio) 


Tester Required 


VRT-10 


Program Number 


443930134291 



Instruction du test / Test instruction 




127 



127 



